Inż. Leon Gehak 


emer. st. radca górniczy, b. naczelnik kopalni soli w Kaczyce, b. naczelnik 
Urzedu górniczego w Kaczyce i b. profesor Szkoły górniczej w Wieliczce 


przeżywszy lat 83, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia | maja 1936 r. 


Pogrzeb odbędzie się we wtorek dnia 3 maja br. o godzinie 15% z kaplicy cmentarnej w Wieliczce na 
miejsce wiecznego spoczynku, na które-to obrzędy w smutku pograzeni zona, dzieci i wnuki zapraszają 
Krewnych, Kolegów Zmarłego i Przyjaciół. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w Środę dnia 4 maja b. r. o godzinie 9 rano w klasztorze OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ q 
FRANCISZKA FRYTA 


Wieliczka, ulica Ks. Goliana L. 10 — Nr Telefonu 90 


